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Περίληψη 


Η λειτουργία της προσρόφησης είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη βιομηχανία. Μετά την διαδικασία της προσρόφησης το προσροφητικό µέσο είναι δυνατόν 
να πεταχτεί ύστερα από µια χρήση. Πρακτικά, όµως, τα οικονομικά της διαδικασίας κάνουν απαραίτητη την αναγέννηση του προσροφητικού μέσου µε 
απώτερο σκοπό την επαναχρησιµοποίησή του. Στη βιομηχανία, ὡς προσροφητικό µέσο χρησιμοποιείται κατά κανόνα ο ενεργός άνθρακας ο οποίος µπορεί 
να αναγεννηθεί είτε χημικά είτε θερμικά. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται διάφορα ανταγωνιστικού κόστους προσροφητικά μέσα, τα οποία 
αποτελούν απορριπτόµενα παραπροϊόντα βιοµάζας. Ως προσροφούμενη ουσία χρησιμοποιήθηκε η χρωστική κυανό του μεθυλενίου (Μοίηγ]επε Β]16). 
Σύμφωνα µε τα διαγράμματα των πειραμάτων επιβεβαιώνεται η ισχύς της εξίσωσης του ΕτειπάΠςη για αραιά διαλύματα µε µικρές συγκεντρώσεις. 
Παράλληλα, από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα τῶν αραιών διαλυμάτων, που παρατίθενται παραπάνω, παρατηρούμε: Για το γράφημα 1 που αφορά τα 
προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε παρατηρούμε ότι η εαραςίίγ ΚΕ έχει μεγαλύτερη τιμή για τον αλεσμένο φελλό ενώ τη μικρότερη για στάχτη 
ελιάς. Επίσης, για το γράφημα 2 που αφορά τα προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε παρατηρούμε το η της ισόθερµης ΕΥειιπαΠίε] έχει μέγιστο για 
στάχτη ελιάς . ενώ ελάχιστο έχει για δυο υλικά άχυρο φακής και φελλό αλεσμένο. 
Εισαγωγή 
Όταν ένα διάλυμα έρχεται σε επαφή µε ένα στερεό προσροφητικό µέσο, μόρια της προσροφούμενης ουσίας μεταφέρονται από το υγρό στο στερεό, μέχρι 
που η συγκέντρωση της προσροφούμενης ουσίας στο διάλυμα να έρθει σε ισορροπία την προσροφούμενη ουσία στο στερεό. Η στοιχειώδης ισορροπία, σε 
μια δοσµένη θερµοκρασία, συνήθως αντιπροσωπεύεται από µια ισόθερµη προσρόφηση η οποία είναι η σχέση ανάμεσα στην προσροφ ούμενη ποσότητα ανά 
μονάδα μάζας στερεού και στην συγκέντρωση του προσροφητικού μέσου στο διάλυμα . Επειδή δεν έχει βρεθεί µέχρι τώρα µια εξίσωση για την περιγραφή 
όλων τῶν μηχανισμών και τῶν σχημάτων τῆς ισόθερμης προσρόφησης, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα περιγραφής του φαινομένου τα οποία 
αναφορικά είναι τα εξής: Η ισόθερµη του Γαπσπιι!ἰτ για την προσρόφηση ενός προσροφητικού μέσου από υγρό διάλυμα. Η εξίσωση τῶν ΒτιπαιεΓ-Επηπηοίί- 
Τε]]ετ (ΒΕΤ) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαστρωματική προσρόφηση. Η εμπειρική εξίσωση του Ετοιπα!ΠςΠ για τα αραιά διαλύματα µε 


μικρές συγκεντρώσεις. Συνήθως περιγράφει την προσρόφηση ξένων σωμάτων σε υγρό διάλυμα από ενεργό άνθρακα. 
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Για αραιά διαλύματα η ισόθερµη προσρόφησης του ΕτδιπάΠεῇῃ µπορεί να γραφτεί ος: - Ε ς 


όπου η -Ξ πιρ/ο του προσροφούμενου υλικού, Ο -πισ/, της προσροφούμενης ουσίας και π.Κε είναι σταθερές. Η εξίσωση (1) περιγράφει τις συνθήκες 


ισορροπίας. 
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Ἠ ισόθερµ προσροφησης του Γαπσπιπ!γ (1916) μπορει να γραφτει ὡς: 
| ή - η 
4 1. Κι’ 4, ς 


όπου ΚΙ η σταθερά Ταπσπιγ που σχετίζεται µε την ενέργεια προσρόφησης(1/Πις) και 4 η ποσότητα της χρωστικής που απορροφάται (πι6/ο) όταν 
αποκαθίσταται ισορροπία. Περιγράφοντας την πειραματική αλληλουχία που ακολουθήθηκε έχουμε τα εξής: Τοποθετούμε στις 12 φιάλες την 
προκαθορισμένη ποσότητα Η2Ο και ΜοίΠγ|οπο Ὀ[πε (έτσι όπως φαίνονται οι αναλογίες στα υλικά).Αφού γεμίσουμε | δοκιμαστικό σωλήνα, παίρνουμε 10 
πι] από την κάθε φιάλη, γεμίζουμε και τοποθετούμε κυβέτες στο «καρουσέλ» (η πρώτη κυβέτα γεμίζεται µε νερό απιονισμένο), για τις 6 πρώτες φιάλες 
κάνουμε αραίωση 5 : 100 κ γεμίζουμε 3 κυβέτες, για τις άλλες 6 φιάλες δεν κάνουμε αραίωση κ γεμίζουμε 2 κυβέτες. Μετράμε την ΑΒ8 (απορρόφηση) σε 
κάθε δείγμα µε το φασματοφωτόμετρο Ὀν/ΝΊ5 για μήκος κύματος λ. - 664 ππι για το Μοίηγίοπεο Ὀ[ι6 (βλέπε παράρτηµα για τις άλλες χρωστικές) και 
αποθηκεύουμε τις τιµές στον Η/Υ. Ρίχνουμε 0,5 στ πριονίδι σε κάθε φιάλη, και αναδεύουμε. Μετά από 7 μέρες παίρνουμε δείγμα 10 πι] από κάθε διάλυμα 
µε σιφόνι, τα αποθηκεύουµε σε δοκιμαστικούς σωλήνες και τα βάζουμε στη φυγόκεντρο για 5 λεπτά για να απομακρύνουμε το πριονίδι. Επαναλαμβάνουμε 


τα βήματα 2 και 3. Αποθηκεύουμε όλα τα αποτελέσµατα στον Η/Υ. 
ἨΠειραματικά Αποτελέσματα για προσρόφηση µε πριονίδι '6ορτιςο’ απροκατέργαστο και στάχτη ελιάς αντίστοιχα. 
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Συμπεράσματα 


Σύμφωνα µε τα διαγράμματα τῶν πειραμάτων επιβεβαιώνεται η ισχύς της εξίσωσης του Ετοιπα]ςἩ για αραιά διαλύματα 

τ, µε µικρές συγκεντρώσεις. Παράλληλα, από τα συγκεντρωτικά διαγράμματα τῶν αραιών διαλυμάτων, που παρατίθενται 

ΣΤΑΧΤΗ ΕΛΙΑΣ ΕΕ] παραπάνω, παρατηρούμε: Για το γράφημα που αφορά τα προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε παρατηρούμε ότι η 

λγροοκώωσλλεεμενο  ΟΏΡ8Ο1ϊγ ΚΕ έχει μεγαλύτερη τιμή για τον αλεσμένο φελλό ενώ τη μικρότερη για στάχτη ελιάς. Επίσης, για το γράφημα 

ακνροσκκης ΕΜ που αφορά τα προσροφητικά υλικά που χρησιμοποιήσαμε παρατηρούμε το π της ισόθερµης ΕγοιιπαΠίο] έχει μέγιστο για 
ο φημ στάχτη ελιάς ,ενώ ελάχιστο έχει για δυο υλικά άχυρο φακής και φελλό αλεσμένο. 
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